Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 1 wrz eśnia 1989 roku, zmarła po długich cierpieniach, 
w wieku 94 lat 


EMILIA 


CEHAK 


EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA 


ODZNACZONA KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 


wdowa po $. p. pulkowniku Leonie Cehaku ps. „Drweca”. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie sie w kaplicy cmentarza Rakowickiego w dniu 6 września 1989 r. 


o godzinie 9.15, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego. 


Pograzeni w smutku: 


RODZINA I OPIEKUNKA 


